野生 山菜 (わら び ぴ ) 放射 性 物質 濃度 検査 マッ プ ( 令 和 3 年 6 月 18 日 現在 ) 
@ 県 で は 市 町 村 と 運 携 し 、 野 生 山 乗 (わら び ) の 放射性 物質 濃度 を 測定 を 行っ て いま す 。 


@ 測定 結果 と 出荷 自粛 等 の 状況 に つい て 、 お 知ら せ し ま す 。 (市 町 村 ご と に 最も 新しい 検査 結果 に つい て 載せ て いま す 。 ) 
@ 出荷 自粛 要請 等 を 行う 国 の 基準 値 は 100 ベ クレ ル /kg と な っ て いま す 。 青森 県 
青 


# ラ 測 定 済み 


5 月 27 日 
O 有 人目 っ 選定 日 軽米 町 基準 値 以下 
(ロロ ベク レル /kg) 測定 値 4 月 28 日 NE 


基準 値 以下 
記入 実施 済 市 町 村 



















文 県 か ら の お 願い 太 
流通 関係 者 
の 皆さま へ 

中 ここ を クリ ッ ク 中 















洋 野 町 ~ 













































































うち 国 出荷 制限 ad 
指示 、 県 出荷 基準 値 以下 
等 自 下 要 請 対 2 
象 市 町 村 W 久慈 市 
な 5 月 12 日 
理 ( 不 検出 ) MM 
6 月 3 日 
2 a br 
直 ( 不 検出 ) 
( 不 検出 ) 0 
秋田 県 直 以 下 | 


5 月 12 日 
基準 値 以 
( 不 検出 








( 不 検出 ) MM 








4 月 26 日 
基準 値 以下 
( 不 検出 ) 







滝沢 市 
5 月 12 日 
基準 値 以下 

(7.9 ベ クレ ル /kg) 





替 石 町 


















5 月 6 日 
基準 値 以下 
( 不 検出 ) 






5 月 27 日 
基準 値 以 下 


宮古 市 


4 月 27 日 
基準 値 以下 
( 不 検出 ) 















基準 値 以下 
( 不 検出 ) 


遠野 市 






西 和賀 町 















5 月 7 日 

基準 値 以下 
5 月 19 日 ( 不 検出 ) 
基準 値 以下 






0 2 日 
220 ペ クレ ル /e) 


( 不 検出 ) 





5 月 20 日 0 Will 


基準 値 以下 


RE (12 ベ クレ ル /kg) 






大 船渡 市 


5 月 21 日 
基準 値 以下 










平成 24 年 5 月 15 日 
Mill 基準 値 超過 
(260 ベ クレ ル /kg) 







5 月 10 日 
基準 値 以下 


( 不 検出 ) ll 










人 基準 値 を 超 
の 出荷 制限 指示 を し て いま す 。 


平成 24 年 5 月 16 日 : 陸 前 高田 市 、 奥 州 市 
平成 25 年 6 月 4 日 : ヨ 
平成 26 年 5 月 7 日 : 計 条 市 








